WIKTOR MOLIK 


elektro-mechanik 


urodzony dnia 26. sierpnia 1892 roku, po ciężkiej chorobie, opatrzony Św. 
Sakramentami, zasnął w Panu w niedzielę dnia 17. maja 1914 roku. 


Stroskana rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych na wyprowadzenie 
zwłok z kościoła św. Łazarza, które odbędzie się we wtorek dnia 19. b. m. o godzinie 4. po południu 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 19. b. m. o godzinie wpół do 9-tej rano w kościele św. Łazarza 


przy ulicy Kopernika. 


Zaklad pogrzebowy J. Horak w Krakowie. Orukarnia Związkowa w Krakowie. 


